EUGENIA ZELENSKA 


urodzona w roku 1870, 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramentamı, zasnęła w Panu 


dnia 9-20 maja 1914 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek d. ll. b. m. 

o godzinie Io-tej rano w kaplicy cmentarnej. poczem nastąpi eksportacya do grobu familijnego, 

na które-to smutne obrzędy stroskana matka i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół 
1 Znajomych. 


Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. 


Żakład pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


